ELENA Z Mężeńskic GÓRSKA 


urodzona dnia 20 Maja 1834 roku, po Ra i ciężkiej ehorobie, REN 
św. Sakramentami, zgasła w Panu dnia 21 Maja 1887 r. 


Pozostały mąż i synowie zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok 
we Wtorek d. 24 b. m. o godzinie wpół do 10 zrana z domu przy ulicy Franciszkańskiej Nr. l 
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